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C1,C3-01... C3 -Q3 an Leiterptatte festbinden 



Anlage lb 

Belegungsplan BUP Typ 045~8061/k 8172 
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1 *45 »&18061^5/09 





Hers teller : 



VEB Elektronik Gera 

Betrieb ini Kombinat YEB Elektronische Baueleraente 
Parke tra Be 3 
DD.R - Gera 
6500 

Exporteur s 

Robotron-Export/Import 

Volkseigener AuBenhandelsbetrieb der 

Deutschen Demokratischen R e publik 

Allee der Kosmonauten 24 

DDR - Berlin 

1140 



© tfEB Robot ron-Eiektronik Zella-Mehlis 1986 
AT-Nr. 82400 441 1&9 606 
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